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Za spokój duszy S. p. 


Inż. TADEUSZA 


Prezesa Komitetu Rodzicielskiego, zasłużonego i ofiarnego Opiekuna młodziezy 


zmarłego dnia 25 lipca 1947 r. 


odprawiona zostanie 


MSZA ŚWIĘTA 


w poniedziałek dnia 13 października 1947 r. o godzinie 9 rano w kościele 
00. Kapucynów 


Dyrekcja i Komitet Rodzicielski 
o czyją. e Państw. Żeńsk. Gimn. Handlowego 
w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarza K wieże w Krakowa sś Mlode IB 
Kraków, pl. Szczepański L. 3 — Telefon 5556-67 
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